52 AÑO 
FORMACIÓN 
TÉCNICA 
ESPECÍFICA 


LABORATORIO DE PROCESOS INDUSTRIALES 


CARGA HORARIA 4 Horas Semanales 
144 Horas Anuales 


Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 
CAPACIDADES A . P . n : - = 
- Reconocer y transformar unidades, adquirir lenguaje específico, lograr reconocer y armar equipos de laboratorios específicos. 
DESARROLLAR - conocer el funcionamiento de instrumental de industrias, diseñar e interpretar informes de laboratorio 


- Desarrollar vocabulario específico 


CONTENIDOS 


Instalaciones eléctricas. Circuitos. Fuerza electromotriz. Iluminación. Seguridad. Normativas. El suministro de energía: Nociones sobre las aplicaciones 
energéticas disponibles. Suministro y distribución de energía eléctrica. Cálculo de requerimientos energéticos. La provisión de energía y sus riesgos. 
Nociones de hidrodinámica: Principios, leyes y magnitudes asociadas al movimiento de fluidos. Unidades y problemas de aplicación. Transporte e impulsión 
de fluidos: Conocimiento de equipos, operaciones y mediciones. Envasado y almacenamiento. Normativa. Automatismos. Automatismos utilizados en los 
procesos productivos. Control de variables. Neumática. Aplicación al control de procesos. Dispositivos, circuitos neumáticos, instalaciones. Equipos. 
Generadores, motores, y bombas. Motores térmicos y turbinas. Determinación del calor específico de líquidos y de sólidos — calor latente — determinación 
de entalpías y calor molar de: disolución, dilución, reacción, neutralización, fusión, vaporización, condensación. Procesos de determinación de humedad — 
higrómetros — cálculo de porcentaje de humedad. Determinación de puntos de inflamación instantánea y de puntos de combustión (flash — point y fire 
point) aparato de Cleveland - aparato de Pensky Martens. 
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Proceso de secado — estufas — hornos — muflas — funcionamiento y aplicación de los manómetros - Barómetros. Procesos de vaporización a presión elevada 
— incremento del punto de ebullición con el aumento de la presión — autoclaves — vaporización a presión reducida. Sistema contra incendio: fijos y móviles. 
Mantenimiento. Tipos de mantenimiento. Mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo de las instalaciones y equipos eléctricos y electrónicos 
estudiados. Normas de mantenimiento, conservación, seguridad y manipulación del instrumental y herramientas utilizados. 


ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 


Búsqueda y selección bibliográfica. 

-Trabajos de investigación con exposición oral grupal. 

-Resolución de situaciones problemáticas y trabajo prácticos. -Uso de aula virtual Classroom. 

Evaluación escrita. Trabajo en grupo. Utilización de bibliografía específica. 

De la resolución de guías de ejercicios. 

De la interpretación de los fundamentos para la realización de ensayos. 

Del uso de gráficos y tablas de 

Del uso responsable de EPP y trabajo respetando las recomendaciones de seguridad e higiene en el laboratorio. 

Del uso de material, instrumental, armado de dispositivos para realizar ensayos y/o análisis. 

En el marco de las capacidades a desarrollar propuestas, el docente deberá evaluar si el alumno: 

-Resuelve situaciones problemáticas 

-Adopta una opinión fundada 

-Localizar fuentes de información bibliográficas, estadísticas, etc. 

-Realizar presentaciones orales y escritas a través de diferentes medios y soportes (Power Point, Prezzi) y escrita (informe, memoria, crónica, ensayo) 
-Adopta una posición fundada 

-Valora la diversidad, atiende y respeta las posiciones de otros, reconociendo sus argumentos. 

-Conoce y comprende las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los 
recursos para alcanzar los objetivos y evaluar el progreso hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso. 

-Demuestra habilidades de relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. 

-Reconoce y transforma unidades. 


-Demuestra aplicar lenguaje específico. 


-Logra reconocer y armar equipos de laboratorios específicos. IF-2018-31694415-GDEBA-DETECDGCYE 
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-Conoce el funcionamiento de instrumental de industrias. 


-Diseña e interpreta informes de laboratorio 
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